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dichtet  wird, so andert sich seine innere Energie nicht.    Fiir U er-halt man nach Abschn. 24 den Ausdruck
A
'v — pv    oder
U = cv(T— TQ) und mit 2^ = 273 U=cv.t.
Die Energie der Gase ist also durch die Temperatur allein be-stimmt. Das gleiche Ergebnis hatte z. B. eine Zustandsanderung von A liber G nach A0, oder eine beliebig verlaufende von A iiber D nach A0.
Diese Ubereinstimmung ist jedoch nur eine Folge der bei der Aufstellung der Warmegleichung der Gase (Abschn. 22) gemachten Annahmen, daB cv von Druck und Temperatur unabhangig sei und eine andere innere Warmeaufnahme, als die durch Temperatur-steigerung, bei den Gasen nicht stattfinde. Beide Annahmen treffen fiir Gase nur innerhalb gewisser Gr.enzen zu, bei Dampfen sind sie* hinfallig. Trotzdem ist die Energieabgabe ganzlich unabhangig von der Art der Herstellung des Normalzustandes.
Denkt man sich namlich den Korper, der auf dem beliebigen Wege ADAQ in den Normalzustand A0 gebracht wurde, auf dem gleichen Wege wieder in den alt en Zu stand nach A zuriickgefiihrt, so wird dazu die gleiche Energie, die auf dem Hinweg frei T7urde, ausreichend gem, da die Zustandsanderung mit keinen JSTebenverlusten verkniipft? d. h. in alien Teilen umkehrbar sein soil. Fiir die adiabatischen und isothermischen Vorgange ist dies am leichtesten einzusehen.
Es ware aber denkbar, daB auf irgendeinem anderen Hinwege z. B. AJE A0, eine groBere Energiemenge als vorher frei wiirde, etwa, U~{~u. Euhrte man nun den Korper auf die sem Wege von A nach AQ hin, auf dem friiheren Wege (fiber D) wieder von AQ nach A zuruck, so wiirde sich der Korper am Ende genau im friiheren Zu-stande befinden, was Druck, Volumen und Temperatur betrifft, aber beim Hinweg ware eine iiberschiissige Energie von
U-\-u — U=u
(ale Warme, Arbeit oder beides) frei geworden. Dies lieBe sich beliebig oft wiederholen. Man konnte beliebige Vielfache von u aus dem Korper heraus gewinnen, ohne entsprechenden Auf wand. — Gleiches ergibt die Annahme U — u, wenn man die Wege umkehrt.
Die Erschaffung von Energiemengen ist aber unmoglich. Der obige Vorgang wiirde ein ge wo hn lie he s Perpetuum mobile bedeuten. Es muB also u = 0 sein. Die Energie U ist demnach von dem Wege, der zu ihrer Bestimmung gewahlt wird, unabhangig, sie ist allein durch den aiigenblicklichen Korperzustand bestimmt. Die Energie eines Korpers kann daher auch wie Druck, Volumen und Temperatur, wo es notig ist, als Kennzeichen fiir den Korperzustand dienen.mpen fft« die Sole und das Kiihlwasser.
